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CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 
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Marten de Roon 3) 


Atalanta 
57 


576 


Atalanta 


1. Juan Musso 
15. Marten de Roo 
28. Merih Demiral & 
4 66. Matteo Lovato 
3. Joakim Maehle 
7. Teun Koopmeiners 
11. Remo Freuler (c) 
177, Davide Zappacosta 
472. Josip lliê 
4 es. Mario Pasalié 
91. Duván Zapata 


31. Francesco Rossi 
57. Marco Sportiello 
13. Giuseppe Pezzella 
142. Giorgio Scalvini 
18. Ruslan Malinovskyi 
59. Aleksey Miranchuk 
9. Luis Muriel 
159. Roberto Piccoli 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (9%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Lazio 


25. Pepe Reina & 
3. Luiz Felipe & 
23. Elseid Hysaj 
33, Francesco Acerbi 
77. Adam Marusié 
40. Luis Alberto 
21. Sergej Milinkovié-Savié 
432. Danilo Cataldi 
47. Felipe Anderson 
9. Pedro 4 
417. Ciro Immobile (o) 


Banco de Reservas 


1. Thomas Strakosha 
31, Marius Adamonis 
4. Patric 
26. Stefan Radu 
5. Gonzalo Escalante 
16 Lucas Leiva & 
8. Jean-Daniel Akpa Akpro 

18.L Romero B 

28. Manuel Li 
1 88. Toma Basié 
127. Raul Moro 
f/94. Vedat Murigi 





